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DEUTSCHE SÜDPOLAR-EXPEDITION. 


Das Werk wird aus 16—17 Bänden Text mit ca. 1400 Textabbildungen, 60 Karten, vielen einfarbigen und mehr- 
farbigen Tafeln und einem Atlas von 2 Bänden bestehen. Die Gliederung des Textes ist wie folgt vorgesehen: 


Band I: Technik und Geographie. | Band "N : 
„ UI: Geographie und Geologie. „ vı.j Erdmagnetismus. 
® . E „ VI: Bakteriologie, Chemie, Hygiene, Sport. 
R jv.| Meteorologie. „ VIII: Botanik. 


„IXff.: Zoologie. 


Die Bände des Atlas enthalten erdmagnetische und meteorologische Registrierungen und synoptische Wetterkarten. 
Ausgleiche und Verschiebungen in dem obigen Rahmen können erfolgen, doch der Plan des Ganzen dürfte feststehend sein. 

Die Erfüllung des obigen Planes durch die Ausarbeitung der Messungen und Sammlungen, sowie durch die Ver- 
öffentlichung der Ergebnisse liegt in den Händen der Mitglieder der Expedition und die einheitliche Redaktion des 
Ganzen bei Prof. Dr. von Drygalski. Der Arbeitsteilung während der Expedition entsprechend werden die geogra- 
phischen Abschnitte von Prof. Dr. von Drygalski, die geologischen von Prof. Dr. E. Philippif, die erdmagnetischen 
von Prof. Dr. Fr. Bidlingmaier} und Dr. K. Luyken, die bakteriologischen, hygienischen und sportlichen von 
Dr. H. Gazert, die zoologischen von Prof. Dr. E. Vanhöffen, die botanischen von Dr. E. Werth besorgt, während 
die Ausarbeitung der meteorologischen Ergebnisse an Stelle des auf Kerguelen verstorbenen Mitgliedes J. Enzensperger 
von Prof. Dr. W. Meinardus übernommen worden ist. Für den technischen Teil des ersten Bandes gelang es in dem 
Obermaschinisten der Expedition, A. Stehr, die geeignete Kraft zu gewinnen, welcher sich darin auch der Beschreibung 
und Würdigung des vortrefflich bewährten Schiffes „„Gauss“ unterzogen hat. 


Bei Subskription auf das ganze Werk tritt ermäßigter Preis ein; einzelne Teile 
werden, soweit es der Vorrat gestattet, zu erhöhten Preisen abgegeben. 


Bis jetzt erschienen folgende Hefte: 


BAND I: TECHNIK und GEOGRAPHIE. 


Heft 1: Stehr, A., Der „Gauss“ und seine technischen Einriehtungen. Mit Tafel I-XIII und 20 Abbildungen im Text. Preis Mark 18.—. 
Bei Subskription auf das ganze Werk Mark 15.— 

Heft 2: v. Drygalski, E., und J. Donike, Zeit- und Ortsbestimmungen, nebst Erörterungen über die Meer- und Eisfahrt des „Gauss*. 
Mit Tafel XIV und 18 Abbildungen im Text. Preis Mark 28.—. Bei Subskription auf das ganze Werk Mark 23.— 

Heft 3: v. Drygalski, E., und L. Haasemann: Die Schwerkraftsbestimmungen der Deutschen Südpolar-Expedition 1901-1903. Mit 
9 Abbildungen im Text. Preis Mark 15.—. Bei Subskription auf das ganze Werk Mark 12.30 


BAND II: GEOGRAPHIE und GEOLOGTE. 


Heft 1: v. Drygalski, E., Der Gaussberg, seine Kartierung und seine Formen. Mit Tafel I und 8 Abbildungen im Text. — Philippi, E., 
Geologische Beschreibung des Gaussberges. Mit Tafel II—VII und 2 Abbildungen im Text. — Reinisch, R., Petrographische 
Beschreibung der Gaussberg-Gesteine. Mit Tafel VIII und 9 Abbildungen im Text. Preis Mark 22.—. Bei Subskription auf das ganze 
Werk Mark 18.— 

Heft 2: Werth, E., Aufbau und Gestaltung von Kerguelen. Mit Tafel IX—XIV und 33 Abbildungen im Text. — Philippi, E., Geologische 
Beobachtungen auf Kerguelen. Mit Tafel XV—XXII und 2 Abbildungen im Text. — Reinisch, R., Petrographische Beschreibung 
der Kerguelen-Gesteine. Mit 6 Abbildungen im Text. Preis Mark 48.—. Bei Subskription auf das ganze Werk Mark 40.— 

: v. Drygalski, E., Geographie von Heard-Eiland. Mit Tafel XXIII und 3 Abbildungen im Text. — Philippi, E., Geologie der 
Heard-Insel. — Reinisch, R., Gesteine der Heard-Insel. Mit 8 Abbildungen im Text. — Vanhöffen, E., Tiere und Pflanzen der 
Heard-Insele — Meinardus, W., Skizze des Klimas der Heard-Insel. Mit 2 Abbildungen im Text. Preis Mark 9.60. Bei 
Subskription auf das ganze Werk Mark 8.— 

Heft 4: v. Drygalski, E., Geographie der Crozet-Inseln. Mit Tafel XXIV und 1 Abbildung im Text. — Philippi, E., Geologische 

Beobachtungen auf der Possession-Insel. Mit Tafel XXV und XXVI. — Reinisch, R., Gesteine von der Possession-Insel. Mit 
Tafel XXVII. — Vanhöffen, E., Die Tiere und Pflanzen von Possession-Eiland (Crozet-Gruppe). Preis Mark 7.—. Bei Subskription 
auf das ganze Werk Mark 6.— 

Heft 5: v. Drygalski, E., Geographie von St. Paul und Neu Amsterdam. Mit 3 Abbildungen im Text. — Philippi, E., Geologie der 
Inseln St. Paul und Neu Amsterdam im Indischen Ozean. Mit Tafel XXVIII—XXX und 2 Abbildungen im Text. — Reinisch, R., 
Gesteine von St. Paul und Neu Amsterdam. Mit 3 Abbildungen im Text. — Vanhöffen, E., Tiere und Pflanzen von St. Paul 
und Neu Amsterdam. Preis Mark 10.—. Bei Subskription auf das ganze Werk Mark 8.— 

Heft 6: Philippi, E., Die Grundproben der Deutschen Südpolar-Expedition. Mit Tafel XXXI—XXXIII. Preis Mark 26.—. Bei Sub- 
skription auf das ganze Werk Mark 22.— 

Heft 7: (Schlußheft dieses Bandes): Philippi, E., (Nachlaß). Die Sehuttführung der Eisberge und des Inlandeises. Mit 6 Abbildungen 
im Text. — Reinisch R., Erratische Gesteine (besonders aus Eisbergen). — Reinisch, R., Gesteine der Atlantischen Inseln. 
St. Helena, Ascension, Säo Vicente (Kapverden) und Säo Miguel (Azoren). Mit Tafel XXXIV und XXXV und 2 Abbildungen im 
Text. Preis Mark 7.50. Bei Subskription auf das ganze Werk Mark 6.20 
Preis des ganzen Bandes Mark 130.10. Bei Subskription auf das ganze Werk Mark 108.20 


BAND HI: METEOROLOGIE Band I. 


1. Hälfte Heft 1: Meinardus, W., Meteorologische Ergebnisse der Winterstation des „Gauss“ 1902—1903. Mit Tafel I-XIII und 3 Abbil- 

dungen im Text. Preis Mark 22.—. Bei Subskription auf das ganze Werk Mark 18.— 
Heft 2: Meinardus, W., Meteorologische Ergebnisse der Winterstation des „Gauss“ 1902—1903. (Fortsetzung). Mit Tafel 

XIV—XVI und 2 Abbildungen im Text. Preis Mark 26.—. Bei Subskription auf das ganze Werk Mark 21.50 

2. Hälfte Heft 1: Meinardus, W., und L. Mecking, Das Beobachtungsmaterial der internationalen meteorologischen Kooperation und 
seine Verwertung nebst Erläuterungen zum meteorologischen Atlas. — Mecking, L., Die Luftdruckverhältnisse und 
ihre klimatischen Folgen in der atlantisch-paziflschen Zone südlich von 30° S. Br. Preis Mark 15.—. Bei Subskrip- 
tion auf das ganze Werk Mark 12,50 
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4) U 765 20° 30—35° (W, 0) 2 C BE DE | ü [1 4 
HUT 50. Sa 
6) UT 38° 30° (830) DAT 1-5 Im 
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oh BI (KSW) a) 1 sr IUaN TITEWETE H + EERFFRFEERFCRER 
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4) U750 20° 0, Er nr 40 u, T Hmm 
DI 706 1 DOT m 7 m f TL. 
6) U 765 70 6 n 760 1 IHARRURR 7 j 
150 ie BCE & HEHE | | Ki 
Bi ) 758 15° JORBEN| j } er = 
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LFIFTTERITET Wiitorunda-Übersiont idunkund hkannannna hei HapHHH 1 
B 11 + T 
Hoch 1) U 770 120-1156 W. 3:4 8. (0) Tiet 1) ) 755 9° W. 30-56° 8. (NO) (IE | 1 PRFEFEERERELTITERR N 
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T ji T T LLLIIIT IBT AR»- HaNHHe 
T ı T I: TEN IH HH Hr t t ua) u Er anal at HH T + 
tr H + IBat. J { N 1 I Hr 17 ı Hr LLLIL T 
Ir all Ban! SINE \ 1 T r 
TIL I FEILTEFRTELTERTTN ERNENBERNE RS TN IITLEFFT H ABEHLEBHHRNEHE 
DO ERRORERERTLERGERTE: 1 4 ua 1 HEItE I : + H 
R er TEHHTTT IT IF 1 7 11 4 
H T T |Witterungs-Übersicht. Mm rim ELITE + I 1 i Hrbt Hl in j IHR tt 1 | 
Hoch 1) O 775 8 Tears 120 W. 404 8. 1 TE 1 00 1 1 H 
ERohr() nt 6 63° (N) It HN. 1 
3) Oo 765 3) C) 765 or 35° IORBARERNN ALIliıl 
2) 765 AT NIE A NW) mm 1 rl 
cm DNT0 185°0. 45-50 IT 1 TI 117 
6) Vo 770 Ur Br 3” | T 
DC 716 Dam 2-0 50€ + 1 
nr 55° (NNW) | IT 
9) 750 1507 50° (N) III | II | 
10) 760 1508 35° H ! 4 ı 
m) 3765 100 55 HHlIt Alam | Ill Ill Ne T Ihr 
{ll LWIHLATTTETEELD IL l 
Er: m 10 150° 100" v0” 120” no” oo” “ 80° m [ty er 30 2 = er) ax 30 +0 62 [7 70 20° s wor 2 


m 
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: Tafel 145. Nr. 4383-435. 
17.—19. Oktober 1902. 
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Nr. 433. 17. Oktober 1902 Nr. 483. 17. Oktob 
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Nr. 439. 23. Oktober 1902 


Witterungs-Übersicht. 
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Nr. 442, 26. Oktober 1902 Nr. 442. 26. Oktober 1902 
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35 (0) 4) VO 756 

66 5) C 736 
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Nr. 443. 27. Oktober 1902 Nr. 443. 27. Oktober 1902 
170° 100. 150° . 


W es -Übersicht 


Hoch 1) 770 140-1835° W. 36—40° 8. Tiet 1) m 765 
2) c 770 115 ir 2) m 770 
3) U 775 105—100° 46° (SW, N, 0) 3 C 735 
4) ) 740 06° CO N 73 
5) 30° (80) 5) CI 760 
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er m pn m ur - nr - 10 Westliche 90° a ie es “5 a or en Pr ” v ” PS PR “or sor “or 710° 80° Östliche 90° Länge _ 100" nor 120 10° #0 150° 2 10 
- FEREFRREHEFH 
eh r 
T 4 Hr H 
nu 7 f d - I 
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11) 0 765 165° 35° (850) mn70 16% ög* (NW) | IH] 
1) 70 145° 30-35° III Im 
dan nn ae nn nn INBRBER! 
Bor mo“ 160° 10” 10“ 120" 1207 no” 10° 90“ ‚80° Tor 60 50° +0” 
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ii !]Witterungs-Übersicht. + 44H 1 i 7 + 
Hoch 1) C 770 14® W® 36° 5. (WBW) 175—170° W. 40° 8. JOBBEBUNNEN INEBOEN HH - 1 1 
aus m rs) 150° 56 ERSEFEEFATTEEISN all ul I0IEN HIHTEET ! Hd i 
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Hoch 1) U 770 150-145° W. 35—40° S. (WNW)Tief 1) n 745 Fit 
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Meteorologischer Atlas. Tafel 183 


*) Ende der Beobachtungen an der Gauß-Station. 
auf der Rückfahrt: verlängerter Windpfeil 
**) 8. Februar: Tief 13) C) 755 135° 

14) N 750 175 
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OT 70 37° (N, 8) [| n 
Pi} = 735 40° 65—70° (N) ] Breiten-Maßstab. 
cm 33 Hr 
= VAT 16 45° (NW) 7 
7 0 765 070 350 30 - 
8) U 760 BnTs 4 50° 
9) u 770 NnT0 6 35° 
10) C 765 Mars 65 5 t 
11) © 765 1)n74 80 55 4 
*) 2) n 750 125° 50° (NNO) TI 
180° no 160° 150” im Do” 120” zu 100° 90” 
Nr. 548. 9. Februar 1903 
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Hoch 1) U 760 16® W. 35° 5. Tiet In 740 15% W.  55°8.(NW,NNO) ! 
2) Cs 196 40° (0) 37a Br 60-65° (N) 1 | 
3) ) 765 100-95° 40° (W,O) O7 Ur 35° [7] 
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® DREH 3 6) © 760 
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1D a A a 50° (N) rm ii | I Il ur 
1) 145° 35 - - 
. * j" 1 150° wo == m 
100 no" iso” 5% 2 Do” 120° mo” 0” 30” a0“ 710° 0” 50" ED or u 20 a2 eo PR, & 
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INH | 1 
JHUNEBEER 1 HH 
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Hoch 1) C 765 125° W. 40° 8. Tiet 1) O 745 50—55° 8. (0) I 100 FAFTEEELEI AHBERIITTT \ r 
a) 770 100 40° (W, 080) 3) 735 6 IBRI ITITHT IBORURE HH 17] u 
ATO 6 65-70 BAT 6% 35° H II | BE [IT N HE 
OT 4 41° (8) NOT 55-50 60° (NNW) | H m | IT 
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w SE) 10° VA 6 [4 45° E Im T r irrt NTIHT 5 | 
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Nr. 550. 11. Februar 1903 r 
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1 Bu, 
T ! 1) 9 N 5 
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u | jEBBaNRE an | 
T m BEBSHRBRI 71 IBBBNABURUNRONERBN! il T 
1 1 1 . 1 Due! I 
4 + HH Witterungs-Übersicht. retten 1 4 £ 
Hoch 1) U 765 180-17#° W. 35-40° 5.(55W) Tief 1) m 750 145° W. 55° S. (NNW) Mm AH + un A 
2) C 705 100° 1r NT 7° 60° (N) IBRN H 7 
3) O 770 100° 47° (W,ONO) CIE 65 30—35° I 
ATi 4° 65° O1 35° 58° (N) 
UT 3 35° (SW, 0) N 765 46° 
6, O 765 30° 0. 4° 6) C 760 20° 0. BER 
u 770 100° 35° (0) nO70 5% 45° (0,5) 1 
Sie Br 3 A700 1r ö° | 
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| 
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Li T H | H Witterungs-Übersicht.[ 111111] t 
Hoch 1) U 765 175° W. 40° 8. (W, NO) Tiel 1) n 750 150° W. 
CIE 127 46° 2) m 750 135—130° 
3070 95 43° (W,0) DCITO 65 
ACT 30-25 0 2070 5° 
DOT Mr 35° (0) NT 5 66—70° 
“ 6) v 765 40—45° 0. 31 DT 1 45—50° 
DU 9 40° (ONO) Mm? 100, Ss (N0) 
8) 0760 155° 3” 270 2 35° 
O1 Te 5° 
= en 10) 760 130° 50° 
„Antaretic“ geht unter in 63° 50/8. 5° 57 W. 1) m 755 170-175 50-55° (N) 
120” 10” 160° 150° "0 10” 20 mo" 100° 
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Meteorologischer Atlas. 
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Tafel 184 
Nr. 550. 11. Februar 1903 
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145° W. 50° 8. 


1 THl 


1 1 Witterungs-Übersicht. Ti 


Tief 1) N 755 160° 


2) o 770 100° 40° (SW, 0) MT 135 
2) 760 Bö* ur 3755 105° 
4) CT 18 32° (W, 0) 4070 77 
DOT 1mO. 3 DU 700 5 
5) 5 766 55° 350° 6) 725 4° 65° (SSW, W) 
) oO 770 105° 40° (50) 7) 0 750 50. 50° (NO, 
3) O 770 . 130° 43° (0) BIT 2 Fa) 
NT 5° 55° 
= 10) so 760 80° 30° 
Tief 13) m 745 140° 50° (N) un? 80-8% 50-56 (N) 
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m" 180° 150° wo” 120° 120° no" vor 
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100 1600 2000 2500 300 
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Trs(S. 1660. 1 
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4 ö 
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Nr. 552. 13. Februar 1903 
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11 8 7 
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u 4 + 4 
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A0n8 H {| 
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I } T ‚Discovery Station 
MH au ii Ze ea 
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Tafel 185. Nr. 553—555, 
14.—16. Februar 1903, 
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Nr. 553. 14. Februar 1908 
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Nr. 553. 14. Februar 1908 E a 
no“ « r 
2 10“ 100“ 150: 10. 100° 120: 70” so 5. “or 3 2 = * PR or 10 Östliche 90° oo 120; wor wor 10 wor mw 
- - _—-- 2 v = Ei) 
+ +r[r 13 4 a4 Y 
F 4 u 1 ar 
En IH _ 7 0 HHtt u 
H HHHHH 7 
7 7 T TH 
T 
ra er auo Tnss 7 1 
Hr ? « } n 
i 7 ' Fe + i LIFE i 
. tr t nr 1 et EHEH Hr H - 1 
ni 4 ä 1 IT r + 
I+Li T 1 T I 1 
tr, 0 1 { FEFFEEFETEERIFFFFFH i | a 
jÄBBBR! 1 - It 
HL BaR en ES +4 HM l 1 : 17 
HEHE | | | 
akusı HHlHHrH]Witterungs-Übersicht.| HEFEHTEtIEE \ HHTOH 1 ı IH 
Hoch 1) O 770 180° W, 50° S. (NNW, NO) Tief » n er En) T 7 — it In H HIER 1 Hit HIT It HH ! i III + 
2070 100° 2 ya 5— Im mt I r 1 rm I | 
OT 6 3) I 74 55 1 Breiten-Maßstab. Her IT j t T 1 | 
4)70 65 CI 760 35 5 EL an r j ] # 
Doro ar 30° (W, 0) 5) U 700 uw | \ 
- 0) 70 crO. Ar DESK EEE 23” (NW:0) il 
Dom 1% 40° 180) 7) 750 IE 1 nn 
9A IM 340° 30 755 50-55 i Brei 
9) 0 765 20° 15 N 
10) A 765 50-55 Au 
11 70 478) | ] 111 = ihr 
12) a 750 El | - - 2 2 12 
” " 2 - so” 70 80° [5 or 20 10 0” [77 10° wo _g, m" wo 
u m = D= " = = = cv m Aus am Age 
Nr. 554. 15. Februar 1903 
Nr. 554. 15. Februar 1903 R x auacın, m os en 10 rs mr wo 
ano“ m 10: 10: ww 10 120° nor 100‘ Westliche 90° länge _80° 10. £ so: “0. 30. = ” J 2 > = 6: 50 0: 10 30: Östliche 90- Länge 100 no: Fr 
IH + Fir t rt + 2 - I 
HH ı ans snausnnndsnbe Hr 1 1 FHHHtTH r Hs 
HH + ttrirrertrt N H 
E i AAHHeHHHT + Dur a } £ ung 
High A } F I 
++ Ian 
i + 1 ann a FH i 
es } nd Nr 
T [ Ahr Hr 
+ HH, - rt 
- 4 HITIEETT Hr H j zn H 
+ ji 
1 IH 
Hr Witterungs-Übersicht.[ 11111 Y R al u IT IH ! 1] IT 
Hoch 1) U 765 169 W. 40° B(UNW) Tief ı m745 MW. 55° 8. (N) t l H - HH 1 ann an R 1 1 ITTFEITERTLIENT HH H Hr \ ii 
2) u 770 105-100 40° (8, NO) 2) ) 755 11° 60” & m ii HH r 
9) 735 70 63 E 56 40° il ji IR HALLELIELTEIE EN Baar Malktal? Frirtett: Hr ' H rer Ill i 
Huro 2e 30° (0) Ve 57° (8) LEFLIH tt hal [LITTIRTTEN PH 11 JRBARBEN| ii 
5) ) 765 35=10° (80) Anm BINWM 111] - H JUDBRDUNEERDERTER: 
= 65 70 45° 00700 380, 30=-3% | | [| [1 | H 4 HH tm 
nor 65 47 (080) DAT 5° 40° ü ItmıtımıT II ll ü IONNBUDUNER IH. 4 HH i [Discovery Station +11 
070 1207 4 (NO) 8) u 700 I HUBRHE Hr Arte 7 IHREN 1 INS H L Tras. 16640. |\| || 
CT 1 2 9m 786 1 LiLtl a H HH H = ıı 
—— [MT HT IT = Il ALILLIL Am HH Bio HM 
Ende der Beobachtungen an dor Kergnelen- 11)C)745 4 Art 1 | 1] IIITIT . hr 
Station. 12) 755 l \ - fen - Dr - 120" 10° 10" 150° 0 6 m 
ano” m” [17 y in” De” 30” 30 76" 60 50” #0” EI E) v S “ sr 1 "g ® Lo Ba NA 
r Nr. 555. 16. Februar 1903 
Nr. 555. 16. Februar 1908 = = ne 
100" mo 100: 150° 10: vor 120 m 100° Westliche 90° Länge 80° 10 so. so: “o. 30 + Hr 
H IHRER ® Ban } xt rt &8 
er + HH Jans + sa; + 
H iR Pet Bar! TH n + H 
r FH {H HH Hy au t i 
r + F 
N H 1 - 
[7 u 1 u 
1 H H 
Hr: B i\ T 
4 BETT 1 
i 11 7 ash) } 
ir: Bi HH i 
| AU OH + 
} 
BON! ü I Hrn 
| 1 Witterungs-Übersicht. M ? IH+ ann 
Hl! 1 Hr 
Hoch I) O 760 175° W. 4 8. (NO,80) Tief 1) m 745 145 W. 1 m | [th IT ! 1 JERRERDN HH 
2) 0 770 105-100 40° (SS0) 5 10 T l Breiten-Maßstab, HOURDE t T | 
KT Ar co” F} cr tt 1 BT Stab, ILLTELITTETT 
4) © 770 30° (SSW, 0) MC) 5 + N, PrrterrtIe em 
5) 7% ss = »)O ru 60 HH T ji LIE 
8 $ 750 ir FTD) DCrE 18 I UUBAUUDEN HEN irrt 
N © 765 “0 (0) DAT Discovery Station | {+1} 
8 O 770 128 47° (NO) Bm 710 TTS 1EWO. H 
9)uv70 ee) l 
10). 750 Er) ii 
| int rm w _16 ® 
10 m“ 177 10" 02 > 120° 172 er so 3 Is, 7iyr 


Tafel 186. Nr. 556-558. 
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mr wor 150" wo vo. wo: 
h HEFFEFFLHEREHSEERFFER 
HEHE HRS 
Bi H jan tr r 
ii # HEHE 
Hm! Tr 
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tr “ 
HH t + t 
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Witteru n&s-Übersicht, 


no” 00 Westliche 907 
Tr 7 
ei 
ragndaT 400 HH 
r f 
H 
Ju i 
: in 
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